STANISLAW ZYCHON 


Technik, nadporueznik straży ogniowej ochotniczej 


przeżywszy lat 29, po długiej a dolegliwej chorobie, zmarł dnia 14 Września 1880 roku. 
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Pozostałe rodzeństwo zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego na pogrzeb, odbyć się mający dnia 16 b. ni. 


t. j we Czwartek, o godzinie 4 po południu, z domu pod Nr. 223 przy ulicy Teatralnej. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


